HP Pavilion a720.ch Desktop PC 







HP empfiehlt Microsoft® Windows® XP 



• Microsoft® Windows® XP Home Edition 

• Intel® Celeron® D-Prozessor 335 

• 512 MB DDR-SDRAM 

• 1 20 GB Festplatte (7200 U/min) 

• NVIDIA® GeForce™ FX 51 00 
64 MB Grafikspeicher 

• DVD-La ufwerk 16xmax. 

• CD-Writer 48-fach max. 

• 10/100 BT Netzwerkschnittstelle 

• IEEE 1 394 FireWire® Schnittstelle 



HP Pavilion 



HP empfiehlt Microsoft® Windows® XP 




Betriebssystem 





Microsoft® Windows® XP Home Edition 



Software 



Prozessor 


Intel® Celeron® D-Prozessor 335 
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L2-Cache 
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Speicher 


512 MB DDR-SDRAM 
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z DlMM-bteckplatze 
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Datenspeicher 


120 GB Festplatte (7200 U/min) 




inkl. 5 GB Partition zur Systemwiederherstellung 




DVD-Laufwerk 1 6x max. 




CD-Writer 48-fach max. 




Diskettenlautwerk o,d 1 ,44 MB 


Kommunikation 


56K High-Speed-Modem 
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10/lUUBI Netzwerkschnittstelle 


Video 


NVIDIA® GeForce™ FX 5100 
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o4 MB orarikspeicner 


Sound 


Integrierte AC '97 Soundlosung 
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(Lautsprecher werden mit Monitoren geherert) 


Zubehor 


PS/2-Tastatur und -Scroll-Maus 




Monitore (separat erhaltlich): HP Pavilion f2304 23" LCD 




mit integrierten Lautsprechern, HP Pavilion f 1 904 19" 
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LCD mit externen Lautsprechern, HP Pavilion 1 1 /zo 1 / 




LCD mit integrierten Lautsprechern, HP Pavilion fl523 




15 LCD mit integrierten Lautsprechern 


Anschltisse 


2 externe Erweiterungseinschube fur optische Laufwerke, 




lx interner Festplatteneinschub 




1 AGP 




3 PCI (nicht belegt: 2x PCI) 




6 USB 2.0-Anschlusse (2 vorne), 2 IEEE 1 394-Anschlusse 




(1 vorne), Audioanschlusse vorne 




TV-Ausgang 


Zusatzinformationen 


P/N: PL497AA #UUZ 




UPC/EAN code: 829160616582 


Gewicht 


Nicht verpackt: 1 8 kg 




Verpackt: 21 kg 


Abmessungen 


Nicht verpackt: 381x191x410mm 




Verpackt: 590 x 492 x 305 mm 


Gewtihrleistung 


1 Jahr Abhol- und Bringservice, Teile und Arbeitsleistung 




Eine Erweiterung der Garantie urn zwei Jahre ist 




erhaltlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 




HP Fachhandler 




Microsoft® Works 7.0 




Microsoft® Internet Explorer 6.0 




Microsoft® Outlook® Express 




Adobe® Acrobat Reader 5.0 




InterVideo WinDVD Creator, Sonic™ RecordNow 




CD/DVD, Microsoft® MovieMaker 2, HP Image Zone, 



Microsoft® Windows® Media Player 9, Apple iTunes 
InterVideo WinDVD SE 



Internet & Online 



Easy Internet Signup mit fuhrenden Internet Service 
Providern 



Service und Support HP Pavilion Online-Benutzerhandbuch, HP Hilfe, HP 

Pavilion Wiederherstellungspartition (mit Option System, 
Anwendungen und Treiber separat wiederherzustellen), 
Optionale Neuzuordnung der 

Wiederherstellungspartition, Programm zur Erstellung 
einer Wiederherstellungs-CD/DVD, Symantec™ Norton 
Antivirus™ 2004 (60 Tage Live-Update), Symantec™ 
Norton Personal Firewall™ 2003 (60 Tage Live-Update) 



Das Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden. © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Anderungen vorbehalten. Fur HP Produkte und Dienstleistungen gelten ausschliefilich die Garantiebedingungen, die in den 
begleitenden Hinweisen zur Garantie fur diese Produkte und Dienstleistungen ausdrucklich genannt sind. Keine der Angaben 
in dieser Dokumentation darf als zusdtzlicher Garantieanspruch gewertet werden. HP haftet nicht fur technische oder 
redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. 
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